ZA SPOKÓJ DUSZY $. P.. 


JULIUSZA 


OŁĘGI- EMINOWICZ 


INŻYNIERA LEŚNIKA 


zmarłego tragiczną śmiercią w Oświęcimiu 26. VII. 1942 r. 
w 40-tq rocznicę śmierci 


oraz Jego żony 


Marii z Weissów 


MINOWICZOWE 


zmarłej 29. Ill. 1982 r. w Krakowie 
odprawione zostanie 


w poniedziałek dnia 26 lipca 1982 roku o godzinie 18.30 w kościele parafialnym św. Floriana. 


Nabożeństwo żałobne 


o czym rawiadamiajq: 


DZIECI, SIOSTRY, WNUKI I RODZINA. 


